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電気 ヒーター 

取扱説明書 

AKH-S960 


保証書付 


このたびは、お買い上げいたださ、 
まことにありがとラございました。 

ご使用の前にこの取扱説明書 （ 保証 
書付）をよくお読みのラえ、ご家族 
全員で安全に正し < お使いください。 
お読みになつた後は大切に保存し、 
必要なときにお役立てください。 
特に「安全上のご注意 J に〜己ぺージ) 
は、ご使用前に必ずお読みください。 

保証書は r お買い上げ曰•販売店名」 
などの記入を必ず確かめ、販売店か 
5お受け取りください。 


r 正しく使って上手に節約） 

家綱 
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安全上のご注意 __ _ ( 必ずお守りくださし ) J 


お使いになる乂や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 

必ずお守りいただくことを、なのように説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使し巧をしたときに生じるを害や摸害の程度を、 
巧の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告 
A 注意 


この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損 
害のみび発生する可能性び想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。 




電源プラグは根元まで確 
実に差し込む 


〇 



差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 
•傷んだプラグ-ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


やけどのおそれびありまず 
次のような方びお使いのと 
きは特にを意ずる 


巧」 W 曰 

自分で操作でさない方 
皮ふ感覚の弱い方 


電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 


〇 




プラグにほこ0などびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、义災 
の原因にな0ます。 

•電源プラグを抜さ、乾いた巧で 
ふいて < ださい。 


改造はしないまた修理技 
術を urn の人は、分解した 
0修理をしない 


分臟止 


発火•感電-やけど 
の原因にな0ます。 


〇 画り 


• 修理は販売店にご相談ください。 


カーテンなど燃えやずい 
ものの近くで使用しない 


火災の原因になります。 













么注意 (CAUTION) 


使用しないときは、電源プラ 
グをコンセントか6巧く 

C 抜かないと、絶縁劣化 
による感電や义災の原 
因になります。 

電源プラグ 
を巧く 


乾燥など他の用途に使用し 
ない 




過熱して発火することび 
あります。可燃物の落下 
等にはごを意ください。 


電源プラグを巧くときは、 
コードを持たずにプラグを 
持って巧く く3 


〇 


リ 


局温部に触れない 

接触禁止 

使用中や使用をしば 

5くは本体上部•前 
面-側面-背面•ヒ 
—夕一*反射板など 
び高温になっていま 
ずので、触れないで 
<ださい。 

、 

やけどの原因にな0ま 
す。 


コー ドを引っ張ると、 コー ドび破 
損し、感電- シヨー ト-火災の原 
因にな0ます。 


水やお累などをこぼさない 



水めれ禁止 


f 


りぃ i 〇 

、口 王 4| I ^7^ . I . — I- つ -»■ I 丄《 


感電の原因になります。 


本体のお手入れは電源プ 
ラグを巧き、本体がさめ 
てから行う 


感電ややけどをすること 
びあ0ます。 



















電源スイッチ 


をじ、センサー(左右3力所) 

光線に触れるとセンサーび画 
を、運乾を停止します。 

歪源スイッチの r 切 J •「入」 

で元に戻ります。 


電源コード 

まねたまま使用しないでください 
ご使用中コードびをみ温かくな0 
ますび支障はあ0ません。 


哀むセンヴーランプ 

ちむたンサーび働さ、停止した時 
に点口します。電源スイツチの 
「助•「入」で元に戻口まず。 


暖房切換ボタン 

W がの調節がでまます。ボタンを巧 
すにぴに 640 \AH 320 VIH WOW こ切 
リあわリます。 

—巧巧切巧ランプ r 


巧源スイッチツマミ 

「入」にすると運おを開 
始、「切」にすると運転を 
惇止します。 


( S £) 2 

獻•をし ） mia 


mmmM 
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就•八 

、班？^暖關換 


__チャイルド □’> クランプ J _オフタ 
チトイルド□ックポタン 

ボタンをピッと音が鳴るまで3げ間長}甲 
しすると、電源ツ7ミ f 切山外の操作がで 
さなくなり、チでイルド□ックランプび点 
灯します。が除の場合は再度、ボタンを 
ピツと音が鳴るまで3が間長巧しします。 


イマーランプ\ _ 

f オフタイマーボタン 

運お停止時間の設定と稱 
除がでさます。ボタンを 
巧すたぴに、1時間^2時 
間^ 5時間^タイマーオフ 
八に切リ換わリます。 


8時間自動切ランプ 

8時間自動切タイマーが作動す 
ると点 I 灯し、转倒すフスイッチ 
が作動すると点滅します。電源 
スイッチを「切」にすると稱隨 
され、ランプが消けします。, 


ご使用前の準備 


ご使用前に必ず脚を本体に取り付けてください。 


〇 

© 


本体のガード面を下に 
して、平5な巧に置く 


同巧の煤ねじ （2 本）を 
用意ずる 


脚の巧起部にか所） 
を本体の巧 （2 か巧） 
にはめ込む 




ガード面 


巧。。佩 



巧程が (2 か巧） 


〇 


碟ねじ （2 本）を巧実に 
締める 










使いかた 


左ち面のどち日か一方 
は壁や障害物で囲まれ 
ていない開放空間にし 
て < ださい。 



100 cmU 上 
让方） 




安全上必ず、巧のような 
ところでお使いください。 

•燃えやすいちのから離れ 
たところ 

前ち-上方’ •10 日 cmiiLh 

側ち . 30 cm な上 

後ち . 4.5 cm な上 

•上方から落下物のおそれ 
のないところ 

u 肖防法基お適合 




〇 

@ 


電源プラグを差し込み、 

電源スイッチを「入」にずる 


暖房切換ボタンを巧し、 
お好みの W 数に合わせる 


電源コンセント 

(交流 100 V ) 



ボタンを巧すたびに 640 W 一 320 W 歪源スイツチ 



使い終わった5、 

電源スイッチを「切 J にし、 
電源プラグを巧く 


り] 



お好みの運転げ態にし、ボタンを巧してください。ボタンを巧すたびに、 
1時間-時間一己時間-►タイマーオフに切り換わります。 



切り忘れ防止のため、通電を開始または操作をしてから8時間後に8時間 
自動切タイマーびはたらを、運転を停止します。 

電源スイッチの「切」•「入」で元に戻ります。 


おテさまなどによる操作や押し間違えを防止します。 

お除の場合は再度、ボタンを3秒間長巧し します。 

電源「切」のげ態でチャイルド□ックした場合 I 

電源スイッチの r 入」や「切」では解除されません。 

電源「入」のげ態でチャイルド□ックした場合 I 

電源スイッチの「切」で電源を切ることびできますび、 
再度 a 電ずる事はできません。 


チャイルド□ックボタンを 
3 秒間長巧しして 
解除してください。 


厂巧むセンヴー _ ) 

左ちのセンサーの間の光線を遮ったとさ巧むセンサーむ働さ、運転を停止 
し、まむセンサーランフび点なします。 

障害物など、停止した原因を取0除いてください。 

電源スイッチの r 切」•「入」で元に戻ります。 

( メモリー(記巧)機能について~ ) 

電源プラグを差し込んでいるとさは、電源スイッチを「切」にして它切る前 
の運転状態 ( W 数)を記憶していまず。 

.本体を移動するとさは、切換スイッチを「切」にし、電源プラグを巧いてください。 

■納 

• はじめて使用するとさ、およびシーズン始めにはかしにおいびすることびあ0ますび、 

ご使用にとちない消えます。 

•本体の上には、腰かけたり、足を載せたりしないでくだごい。本体び倒れて危険です。 
•使用中にピチピチと音びすることびあります。これは器具び熱で膨張’収縮するために 
起こるものです。 

•転倒オフスイッチび内蔵されていますので、本体び倒れたり、傾いたりした場合には通 
電び止まります。 

•ラジオやステレオなどを近付けて使用すると雑音び入ることびあります。 

.本体に物を載せないでください。ガードにかぶさり、义がの原因になります。 

• ご家庭の U モコンを本体に向って送信すると、ごくまれに安むセンサーび働く場合びあります。 

















必ずお守りください 

• 電源プラグを抜き、本体び;令めてからお手入れをしてください。 

■ベンジン • シンナーなどは使わないでください。 

変色や故障の原因になります。 

のガ-ドを開く 

1ち下部を巧し上 2次にガードを巧し下3ガードを左側に回睹 



げて、抜く ばて、も上部を巧く 



巧れをふき取る 

-薄めた台所用洗剤（中性）に、タオルなどを 
漫してしぼり、巧れをふさ取ってください。 
※化学ぞラさんをご使用の場含は… 

化学ぞラさんの注意書に従ってください。 



乾燥させたを、 

ガードを元のげ態に戻ず 


させて開< 



1ガードをち側に回乾 2巧にち上部を 3最後にち下部を 

させて閉じる 入れる 入れる 



•ガー ドび使用中に開かないよラに確実に取りつけてくだごい。 
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お手入れのしかた 


(ごづさ） 


ガード(植毛加工)のお手入れ 

♦ガードに付着したほこ D やごみを、とさどさ掃除機で取り除いて<ださい。 
自転車の空気入れなどを利用して吹さ飛ばせば、より効果的です。 

ほこりび固くなってしぶ場合は、植毛加工を傷付けないようミ主意しなび5、 
ち先の柔らかいブラシなどでほこりをかしずつ取り除いてください。 
それでち取れないようなとさは、お買上げの販売店にご相談ください。 

ほこりび焦げたり、器具の故障の原因となりまず。 


まむセンサ ー( レンズ部)のお手入れ 

♦まむセンサーのレンズ部のほこりやごみを、とをどを取り除いてください。 
通常は乾いた柔 S かい巧で、キズびつかないよラに軽く拭いてください。 
巧れびひどい場合は薄めた台所用洗剤ゆ性)に、タオルなどを浸して 
しぼり、巧れを面を取ってください。 


お手入れ 保証 


11 









収納のしかた 


① 本体の巧れを取る 

② 電源コードを束ねる 

脚を取り付けたまま収納ずる場合は、 

③ 本体をポリ袋に入れる 

※直射日光をさけ、湿気のかない所に収納し 
て < ださい。 

ちとの箱に収納ずる場さは、 

④ 脚を本体か6はずず 

(本体を平6な巧に置いてください。） 

脚底面の蝶ねじ （2 本）をかし、無くさないように 



⑥本体をポ U 袋に入れ、もとの箱に収納ずる 

※直射日光をさけ、湿気のかない巧に収納し 
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QSlA (よくあるご質問） 


6 S の部屋は暖ま0ま 
ずか？ 

960 mm にずると 
ま光なびち6つくの 
でずが ？ 

電気巧はどれ<5いか 
か0まずか？ 

吕4時間連続で使用し 
てをよいでずか？ 

引っ越しして周波数の 
異なる地域でも使えま 
ずか？ 


党熱量は960 W でずので部屋全体の暖房能力はあ0 
ません。局部採暖器具として好適でず。 

960 Wiy かでご使用の時は、宙光幻びち百つくこと 
びあ0まず。 

他のコンセントに害し込んでみてください。_ 

1時間使用で約21円でず。 （960 W で使用時）※ 


連続でご使用していただいてちかまいません。 

(日時間自動切タイマーが働をまずので、そのつど里 
源を入れ直してください。） 

己0 Hz 、 60 Hz 共用となつていまず。 

どち6の地域でちそのままご使用でをまず。 


※電気代は電力料金目安単価22円 / kWh (税込)として計算してし巧す。 






" が障かな7 

>と思われたとさは 1 

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよ<お読かいただき、次の点検をして<ださい。 
それでを異常のある場合は、お貢い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参して 
<ださい。誤った修理は、乂災や感電などの危険な事故につながリまず。ご家庭での分解 
修理はなさ6ないで < ださい。 

こんな 巧 合 

点 巧 

なおしかた 

電源プラグび 
異常に熱<なる 

•タコ足配線していまだんか？ 

•を格 15 AiU 上のコン它ントを単 
独で使巧して < ださい。 

• コン tz ントの巧受け部びゆるくなつていますと、熱を持ちますので、 
コン t ントをお調べください。 

電源を入れたとさ 
音が鳴って 
通電しない 

♦ 安也、它ンサーが働いていまだん 
か？ 

♦障害物を取リおいて < ださい。 
•ガードが確実に它ットされてい 
るか確認してください。 

• 安む t ンサーのレンブがミちれて 
いまだんか？ 

• ミちれを取リ隙いて < ださい。 

おか<な6ない 

♦電源プラヴがコン它ントか6巧 
けていまだんか？ 

• 電源ブラグを持ってコン tz ント 
にしっかリ差し込んでください。 

♦ブレーカーが切れていまだんか？ 

•ブレーカーを点検してください。 

操作でさない 

V 

•チゎイルド□ックランプが点な 
していまだんか？ 

♦チでイルド□ックボタンを3げ間 
長巧しして辭陈して < ださい。 

• 8時間自動切ランプが点滅して 
いまだんか？ 

♦いったん電源を『切』にしてか5 
やリ直してください。 J 



定 巧 

AC 100 V 960 W 已0 - 60 Hz 共巧 

本体寸法 （ mm ) 

幅306 -奥行210 • 高さ438 

質 量 （ kg ) 

の 2.8 

電源コード （m ) 

長ち約1.日 

ヒ ーター 

遠ホタト線クォー、ソヒーター 

安を 装 31 

転倒オフスイッチ、安'む■巨ンサー ) 


アフターサービスについて 


1. 保証書 

• この取扱説 B 月窗には保証さがついています。 

保証書はお買い上げの販売店で「郎売店る-お買い上げ曰」などの記入をお確かめのラえ、 
内客をよ< お読みの後、大切に保管して<ださい。 

1呆証期間：お貢い上げ曰か51年間です。 

2. 修理を依頼されるとさ 

♦1 呆証巧間中は 

保証書の記載内容によリ、無料修埋いたします。 

商品に保証書を添えて内部機構をさわ6ずにお買い上げの販売店にご持参ください。 

♦ な証期間が過ぎているときは 

お貢い上げの販売店にご相談<ださい。 

修理によって機能が維持できる境合は、お客様のご要望によリ有料修理いたします。 

3. 補修巧性能部品の保有期間 

•当社は、この電気ヒーターの補修用な能部品を製造む切後、6年保有しています。 

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な卽品でず。 

4. 点検整備について 

♦数年使巧されまずと、 ヒーターユニット 内部びミちれ、性能が但下することがあリます。 
通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。 

点検整備はお買い上げの販売店にご依頼<ださい。 

• お客様ご自身での製品の巧辭はをおですので、なさ6ないで<ださい。 

5. アフターサービス についてご不明の場合 ' 

♦アフターサービスについてご不日月の塌含には、お買い上げの販売店れ、保証書に記載の「お 
客様相談室」にお問い合わせ<ださい。 


愛情点ネ夷 

♦長年ご使巧の電気ヒーターの点巧を！ 

り 

こんな症がは 
巧9まだんか 

■スイツチを入れても、時々通單しない時がある。 
• 〕ードを動かすと通霉したり、しなかつたリする。 
• 通要中1こ異常な音や振動がする。 

•プラグ•コード ■ 本体などが異常に熱い。 
•こげくさい臭いがする。 

•その他の異常-巧惦びある。 

4 

こな。 
や止 

このよラな巧がの時は、巧巧 
や事が防止のため、スイッチ 
を切り、コン它ントから 巧 源 
プラヴを巧いて必ず販売巧に 
ご相殺 < ださい。 


お客様の個人情報のお取りあいについて 


お受けしましたお客様の個人情報は当な個人情報保護方針に基づさ週切に营理いたしまず。 
また、お客様の同意がない限リ、業お委託をする場を及び法をに基ブま必要と判断される場合 
を除き、第三者への開示は巧ないません。 

く利用§の〉 

お受けしましに個人情報は、商品-サービスに関わるご柏談-お問い台わだ及 c ? 修理巧応の 
かを目的として使巧さだていただきます。尚、この目的のために当社（日本王-•アイ•シ-(株）） 
及び関係含社で上記個人情報を利巧することがあリます。 

く業務蚕託の場台〉 

上記目的の稍囲内で巧応業務を委託する場を、委託先に巧してはきなと同等の個人情報保護 
を実施さだるとともに適切な管理*監督をいたします。 


お 

手 

入 

れ 
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